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Dreizehntes Capitel.
Wasser    5,95 Proc.			Wasser   93,9 Proc.			bei 40° C. gesattigte		
Alkohol 94,05      „			Alkohol   6,1      „			Losung		
t »C.	*W	*WJ	* °C.	*w	Vj	t °C.	P 1 W	$ ^WJ
16,9	14,3	17,6	18,1	15,4	18,9	16,65	14,1	19,0
40,3	55,8	65,5	40,3	55,8	71,7	40,8	57,3	78,8
59,9	148,2	176,5	!   59,4	144,8	193,9	59,9	148,2	207,0
71,4	247,8	299,9	70,9	242,6	331,3	71,8	252,1	360,5
81,5	377,0	457,6	i   81,55	377,7	516,15	81,6	378,5	548,0
95,1	636,0	784,0	91,0	545,8	746,05	89,0	505,8	731,6
			!			97,2	686,9	991,0
Die Spannkraft des Gemisches 1st stets grosser als selbst die des Wassers, liegt aber der des Wassers naher als der des Isobutylalkohols, welche Herr Konowalow ebenfalls bestimmt hat, narnlich in einer Beihe
t   = 15,8      30,85    51,0      61,25      70,9      80,2      91,2      100,05
p    =    6,55    17,5      58,0    100,0      164,3    250,7    403,4      577,5. j
Ausserdein verhalten sich alle Mischungen fast gleich, doch am ab-weichendsten von normalen Verhaltnissen verhalt sich die gesattigte Mischung, was zu erwarten war. Die oben angegebenen Verhaltnisse traten auch dann ein, wenn die bei der Mischung von Isobutylalkohol mit Wasser, wie in Fallen nicht vollstandig mit einander sich ver-mischender Fliissigkeiten iiberhaupt, zum Vorschein kommenden zwei Schichten, eine mit viel Alkohol, eine mit viel Wasser, beide zusammen verdampfen.
Hinsichtlich des Verhaltens solcher Schichten hat der Genannte noch andere Mischungen nicht in alien Verhaltnissen mischbarer Fliissigkeiten untersucht. Immer fand sich, dass „Dampfspannung und Zusaramensetzung der Dampfe von den beiden Schichten gleich sind". Und darin anderte sich nichts, auch wenn eine der Fliissigkeiten selbst eine Mischung schon war. Aethylather und Wasser durch einander geschiittelt gaben zwei Schichten, die eine enthielt 1 Theil Wasser und 33 Theile Aether, die andere 10 Theile Wasser und 1 Theil Aether. Die Dampfspannung bei 19,8° war fur die erste Schicht 432,2 mm, fur die zweite 430,1 mm, also nur wenig davon abweichend. Und solcher Beispiele werden noch sechs andere ange-fiihrt Ob diese Konowalow'sche Begel unter alien Temperaturen gilt, wird wohl davon abhangen, ob die Mischung unter alien Temperaturen auch besteht und nicht ein Bestandtheil gaoz und gar aus ihr heraus-dampft.
Nun die dritte Classe von Mischungen. Diese verhalten sich gleichfalls sehr verschieden. Bei einigen liegt die Dampfspannung in* uuc'.h nur r» («i wirhlj-prootmt WaHHttr auf 94 (Jcwichtaprocent des Aiknhalit :»o lug gl<*ichw«lil <ii« Spannkraft <lea (romiHches immer in d«4r Nitht* {l««rt«tiff»»n diw WaHHern. IHc», Xahlon sind:
